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Dott. Ing. Emanuele Bollati di Saint Pierre 

Il 20 gennaio corrente anno è mancato il dott. ing. Emanuele 
Bollati di Saint Pierre, conosciuto nell'ambiente elettrico per la sua 
specifica competenza nel campo delle misure elettriche. 

Nell'organizzazione dell'Istituto l'ing. Bollati di Saint Pierre, 
quale rappresentante del Comitato Elettrotecnico Italiano, ha rico¬ 
perto la carica di Vice Presidente del Consiglio e di membro del 
Comitato di Tenuta dell'Albo, contribuendo,in virtù della sua lunga 
esperienza, all'approfondimento e soluzione di numerosi problemi 
tecnici. 

Nel ricordare la sua opera, l'IRPAIES rivolge un memore e 
riconoscente tributo alla sua figura. 


Informazioni tecniche 

Ci risulta che l'ENEL - Compartimento di Torino - ha in fase 
di sperimentazione in alcune zone dell'Esercizio Distrettuale di Ton 
no alcune apparecchiature di tipo prefabbricato per la posa dei conta 
tori centralizzati. 

A tal fine, mentre ci riserviamo di comunicare agli iscritti la 
soluzione definitiva proposta, sarà opportuno che gli installatori si 

rivolgano agli uffici tecnici dell'ENEL, prima di prevedere il locale 
contatori, per le disposizioni tecniche in merito alla ubicazione del¬ 
le suddette apparecchiature. 










Propaganda IRPAIES 


A seguito dei suggerimenti dell'As¬ 
semblea degli iscritti e per favorire 
ulteriormente la conoscenza dell'IRPAIES, 
sia fra gli iscritti sia fra i committen¬ 
ti di impianti elettrici, l'Istituto ha prov 
veduto alla stampa e divulgazione di due 
volantini pubblicitari. 

In tali "dépliants" si sono voluti pun 
tualizzare i motivi ed i vantaggi per i 
quali i committenti possono rivolgersi 
con fiducia agli installatori iscritti al 
l'Albo. 

Tali volantini, copia dei quali è 
stata inviata a tutti gli iscritti ed agli 
enti interessati alla nostra attività, so 
no stati richiesti dall'ENEL per la di¬ 
stribuzione presso tutti gli sportelli 
degli uffici commerciali. 

Un certo quantitativo dei volantini 
è stato inviato al Collegio Costrutto¬ 
ri tramite il quale è stato distribui¬ 
to a tutti i costruttori edili. 




Copia degli stessi è stata al 
tresì inviata a tutti gli installatori 
elettricisti non iscritti operanti in 
Piemonte e Valle d'Aosta. 

Con i dépliants è a disposi¬ 
zione degli utenti l'elenco degli in¬ 
stallatori elettricisti aderenti al - 
l'IRPAIES;; per una più facile con_ 
sultazione si è provveduto, nell'ul¬ 
tima ristampa, a suddividere le 
ditte per comune e secondo la cate¬ 
goria di specializzazione (industriali 
e civili) per la quale sono state iscritt 

Alfine di sensibilizzare le cate 
gorie economiche interessate sull’op 
portunità di affidarsi alle ditte quali 
ficate per l'esecuzione di impianti 
elettrici, l'IRPAIES, in accordo con 

l'ALBIQUAL e l'AIEL, ha intrapreso 
una campagna informativa su alcuni 
periodici specializzati. 










Creazione della Sede periferica di Biella 


Il nuovo Statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria, ha consentito 
di iniziare la decentralizzazione in sedi periferiche dell'IRPAIES. 

A. seguito delle pressanti richieste giunte dagli installatori del Biellese, 
il giorno 31. IO. 1969 si è riunita in Biella - per la prima volta - l'assemblea 
degli installatori. 

Nell'ordine del giorno si è discussa l'elezione del Consiglio e dei vari 
organi direttivi, creando così ufficialmente la sede periferica di Biella 
che, in via provvisoria, è ubicata in Via Dal Pozzo, 9/A. 


Nuove Norme C E I 


. S 364 - rif. 20-10 - Ediz. 1968 

Variante alle norme per "Cavi isolati con materiale termoplastico per 
telecomunicazioni". 

- fascicolo 245 - rif. 44-1 -Ed. 1969 
Equipaggiamento elettrico delle macchine utensili portatili 


. S 372 - rif. 11-8 -Ed. 1969 
Variante alle norme per "impianti di messa a terra". 


S 373 - rif. 1.1-11 - Ed. 1969 

Variante alle norme per "impianti elettrici 

negli edifici civili".* 

Tra le innovazioni sostanziali è opportuno 
evidenziare la diversa formulazione delle nor 
me per le protezioni contro le tensioni di 
contatto in impianti utilizzatori alimentati in 
b. t. 

La pratica attuazione delle nuove disposi- 
ni si presenta alquanto complessa ed i nostri 
tecnici stanno studiando il problema in colla¬ 
borazione anche con gli altri enti interessati 
(ENEL, ENPI, ecc. ), al fine di suggerire 
agli iscritti le modalità pratiche di attuazio¬ 
ne delle nuove norme. 







Rapporti con gli iscritti 


Il Comitato di Tenuta dell'Albo invita caldamen 
te tutti gli iscritti a segnalare all'Istituto i 
problemi di maggiore interesse, le proposte per 
un migliore funzionamento dell'Istituto stesso e 
ad avvalersi della consulenza dell ' IR PAIES per i 
problemi tecnici relativi agli impianti. 

Ricordiamo pertanto agli iscritti che gli Uf¬ 
fici della Segreteria dell'Istituto sono aperti per 
informazioni, consulenze e varie tutti i giorni 
(sabato compreso) dalle ore 15.30 alle ore 19.30. 



per dimostrata specializzazione nelle opere 
di installazione elettrica in Bassa tensione è stata 
giudicata idonea alla iscrizione nello 

Albo Installatori Elettricisti Specializzati 

ed è stata autorizzata ad esporre il Marchio Argento di 
convalida ed a citare tale prerogativa a titolo di particolare 
classifica degli impianti di sua esecuzione , 

per lo IRPAIES. 


ì 











